Za spokój duszy S. p. 


Inż. ALBINA ZAŻUL | 


b. docenta Politechniki lwowskiej, emer. naczelnika Wydz. w Ministerstwie Komunikacji, dyrektora 
Wytwórni sygnałów kolejowych 


jako w trzecią bolesną rocznicę Śmierci 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 1/ września 1934 r. o godzinie 9-tej rano w kościele 
św. Barbary 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 
na które Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych zaprasza 


zona. 


pockzesowy „LONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
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brukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


